WikipediA 


Chinali 


Chinali on Intiassa puhuttava indoeurooppalainen kieli. 
Kielellä arvioidaan olevan puhujia noin 500-1000. 
Kielellä ei ole virallista asemaa. 

Aiheesta muualla 


■ Chinali Ethnologuessa (http://www.ethnologue. 
com/showJanguage.asp?code=rou) 
(englanniksi) 


Chinali 

Oma nimi 

chinali 

Tiedot 

Alue 

Intia 

Virallinen 

kieli 

ei virallista asemaa 

Puhujia 

500-1000 (1996) 

Sija 

ei sadan suurimman joukossa 

Kirjaimisto devanagari 

Kielitieteellinen luokitus 

Kielikunta 

indoeurooppalaiset kielet 

Kieliryhmä indoiranilaiset kielet 


indoarjalaiset kielet 
luokittelematon 

Kielikoodit 

ISO 639-1 

cih 

ISO 639-3 

cih (http://www-01.sil.Org/iso639-3/d 


ocumentation.asp?id=cih) 


Ohje 


Indoeurooppalaiset kielet 

albania | anatolialaiset kielet | armenia | balttilaiset kielet | germaaniset kielet | kelttiläiset kielet | kreikka 
indoiranilaiset kielet | itaaliset kielet | slaavilaiset kielet | tokaarilaiset kielet 


Noudettu kohteesta ”https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chinali&oldid=13211869” 
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